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LAB VI 


TITL MONITOR CIGARETTE 
CARBON MONOXIDE AND OTHER SMOKE ANALYSES 





TPM 

mg/cig 

h 2 o 

rag/ci 

NIC 

g mg/cig 

Puffs/ 

cig 

Tar 

mg/cig 

CO 

mg/cii 

Day- 

1 

1 

21.5 

3.1 

1.30 

8,6 

17.1 

17.35 



2 

21.4 



8.4 


17.99 



3 

21.7 

2.8 

1.39 

-(1) 

17.5 

17.10 



4 

21.6 



8.8 


17.37 

Day 

2 

1 

23.3 

4 . D 

1.31 

8.9 

17.7 

17.94 



2 

22.8 



8.9 


17.57 



3 

24.3 

4.1 

1.32 

8.9 

18.5 

17.93 



4 

23.5 



8.9 


17.92 

Day 

3 

1 

22.8 

3.0 

1.44 

8.7 

19.2 

17.12 



2 

24.4 



8.9 


17.55 



- 3 

22.0 

3.1 

1.38 

8.4 


17.52 



4 

-(2) 



9.0 


16.46 

Day 

4 

1 

22.9 

3.1 

1.30 

9.1 

17.6 

17.14 



2 

21.1 



-(3) 


17.53 



3 

22.1 

3.2 

1.33 

8.9 

17.3 

17.75 



4 

21.6 



8.9 


16.45 

Day 

5 

1 

24.3 

3.7 

1.36 

8.7 

17.6 

17.25 



2 

21.0 



8.7 


— 



3 

21.6 

3.4 

1.34 

8.4 

19.1 

16.84 



4 

26.1 



8.8 

) 


18.02 






-• 

i-i 

- 

/ 1' 

(1) 


No 

data obtained - 

Puff counter 

failure 


> 

(2) 


No 

data obtained - 

Balance error 



(3) 


No 

data obtained - 

Puff counter 

failure 



(4) 


NO 

data obtained - 

Operator error 




(4) 


PM3000878448 
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